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ORDINANZA 

Registro Generale n.59 del 17/09/2016 
Registro particolare n.50 del 17/09/2016 
Prot.n.6003 del 17/09/2016 

ORDINANZA DI INAGIBILITA’ EDIFICIO IN CONTRADA PAI A ZZO 

IL SINDACO 



PREMESSO che: 

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato 
in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di 
Montegallo; 

- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'alt 5, commi 1 e 
1 "bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e SS.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 
febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

- risulta in corso una campagna di sopralluoghi secondo le procedure in materia. 

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende 
necessario porre in essere ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della 
popolazione, in particolare all' integrità della vita e del patrimonio pubblico e privato. 

VISTA le ordinanze: 

- N.388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “primi provvedimenti urgenti di protezione civile 
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"; 

- N.389 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “ulteriori provvedimenti di protezione civile 
conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 

- N.391 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio del Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 

- N.392 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio del Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 

VISTO il DPCM del 28 agosto 2016. 

VISTE le precedenti ordinanze sindacali prot.n.4087 e 4088 del 25/08/2016 e successiva prot n 5225 del 
07/09/2016; 

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della 
popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli. 

VISTO l'art 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e S.M.I. 

VISTA la Legge 241/90 e s.m.e.i.. 

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

VISTO il vigente statuto comunale. 




RAWISATA la necessità di disporre l’attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzata a 
fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale. 

VISTA la richiesta di sopralluogo presentata preso la sede dell’Amministrazione Comunale 

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della scheda AeDES 
per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma, ai 
sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n.113, supplemento ordinario n.123 del 17 maggio 2011), 
aggiornato con il DPCM dell’8 luglio 2014 (GU n.243 del 18 ottobre 2014) condotta dalla squadra P107 
scheda n.7 in data 09/092016 e le relative conclusioni. 

RAVVISATA la necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo totale dell’edificio in parola adibito a uso residenziale 
identificato in catasto al foglio n.26 Mappale n.264 Sub 5, 264 Sub 6, 264 Sub 7 e 264 Sub 8 che ha avuto 
esito conclusivo, nella summenzionata scheda AeDES, di tipo E “edificio inagibile” 

DICHIARA 

L'inagibilità totale dell’edificio sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a 
qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e ne 
ordina lo sgombero. 


DISPONE 


Di notificare la presente ordinanza a: 

• Lappa Maura, nata a Montegallo il 16/04/1948, residente a Roma (RM) Via Vitagliano Rotellini n.88; 

• Lappa Rita, nata a Montegallo il 22/05/1940, residente a Pomezia (RM) Via Singen n.30E lnt.22; 

• Lappa Silvana, nata a Montegallo il 29/06/1938, residente a San Benedetto del Tronto (AP) Via P.S. 
Damiani n.3; 

- di comunicare il presente provvedimento: 

al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno protocollo.prefap@pec.interno.it- 
a protesile.pref ascolipiceno@interno.it 

a aqi.dicomac@protezionecivile.it 
a reqionemarche.dicomac@protezionecivile.it 

a dicomacvvf@vioilfuoco.it 
a soi.ascolipiceno@reqione.marche.it 

a seqreteriaavanzatarer@omail.com 

- di affiggere il presente provvedimento all’albo Pretorio online del Comunale di Montegallo. 

La Forza pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente ordinanza anche mediante 
affissione del presente provvedimento in sito. 

E' fatto obbligo agli interessati di osservare la presente ordinanza. 

RENDE NOTO 

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

-Ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 gg. 
ovvero 

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza 
Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione 
interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.e.i. 


del presente provvedimento, 
di avvio del procedimento agli 



Dalla Casa Comunale, li 17/09/2016 










